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gerichtet ist. (In Fig. 13 in der Seitenansicht gezeichnet.) Die
Ebenen beider Parallelogramme sind parallel der Rohren-
axe und auch zu einander und stehen um die Rohrdicke
ab. Beide Parallelogramme tragen an beiden Enden je
eine Masse m und w', so dass also diese Massen ohne
Storung der Rotation gehoben und gesenkt werden konnen.
Dieser Apparat wurde nur ganz roh zur Erlauterung ernes
Bestandtheiles des Nachfolgenden ausgefuhrt, da die mit
ihm auszufiihrenden Experimente nicht von Belang sind.

56. Wir brauchen nur drei derartige Apparate nach Art
der Fig. 4 Art. 39 zu koppeln, so erhalten wir ein Bycikel,
von dem Fig. 14 einen Durchschnitt und Fig. 15 eine per-
spectivische Zeichnung zeigt. In Figur 14 ist, um Platz
zu sparen, nur das mittlere Drittel gezeichnet.

Das Stahlrohr B geht durch den ganzen Apparat und
ist oben und unten getragen. Dasselbe wird durch zwei
fixe daruber gesteckte kurze Rohrstticke & in drei gleiche
Theile getheilt. Um jeden dieser Theile rotirt ein beweg-
liches Messingrohr F. Die Reibung des obersten und un-
tersten stellt die Krafte W1 und W2 dar, wenn sie freilich
auch ein anderes Q-esetz befolgt. Zwischen dem mittleren
dagegen und den beiden kurzen Rohrstiicken, sowie zwischen,
dem spater zu beschreibenden fixen und rotirenden Ring im
Innern dieses Rohres sind behufs moglichster Verminderung
der Reibung Friktionskugeln K eingefugt, wie sie bei den
Fahrradern der Byciklisten iiblich sind? um doch in einer
Hinsicht der Namensvetterschaft der beiden Vorrichtungen
gerecht zu werden. Durch das Stahlrohr B geht ein Stab
A, welcher mit drei liber das Stahlrohr gesteckten auf- und
abschiebbaren, aber nicht drehbaren Ringen C (in Fig. 14
nur der mittlere sichtbar) verbunden ist. Zwischen jedem
derselben und dem ebenfalls am Stabe befestigten Stift 3
lauft je ein drehbarer Ring M, welcher den einen Befesti-
gungspunkt u des Centrifugalregulators tragt. Der nicht
drehbare Ring G und der Stift S zus ammen entsprechtea
dem in Figur 12 mit 0 bezeichneten Ringe. Sonst be-'
zeichnen gleiche Buchstaben in Figur 12 und 14 auch ent-
sprechen.de Bestandtheile. Der Stift -8 und die Verbindungs-en, so habe ich
